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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 

TENDER NOTICES 


(1) 
No. C5 -2173/2012/ MCT. 

6th February 2012 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following items required for 
the Department of Transfusion Medicine, Medical College, 
Thiruvananthapuram . Tenders should be superscribed 
tender numbers and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3 .30 p . m . 
Tender Number — 10 /12 
Name of item 

Department 
with Quantity 


Microbiology 


1. Muller Hinton Agar - 200 * 500gm . 
2. Agar agar Powder - 100 * 500gm . 


Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax ): 

Original — · 416 . 

Duplicate — · 208 . 
Last date and time for sale of tender form 
19-3 -2012 , 3 p . m . 


TENDER SCHEDULE 


Last date and time of receipt of tender form — 
20 -3- 2012 , 2 .30 p . m . 

| Opening date and time of tender - 20 -3 - 2012 , 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 6 - 3 -2012 . No other forms of remittance will be 
accepted . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യ 
മുള്ളവരിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 3.30 മണി വരെ ലഭ്യമാണ്. 


- ദർഘാസ്എണ്ണം നമ്പർ - 10/ 12 


സാധനങ്ങളുടെ പേരും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 

-- എണ്ണവും 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
The rates should be inclusive of all taxes, 
otherwise tender will be rejected without any notice 

and for free delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered. 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in - 100 Kerala non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposit (one percentage) of 

the total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of Crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials , samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 
Tenders should bear the signature and full Postal 
address of the tenderers wherever necessary. 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenders. 


- 1. മുള്ളർ ഹിന്റൺ അഗാർ- മെക്രോബയോളജി 

200 * 500 ഗ്രാം 


2 . 


അഗാർ അഗാർ പൗഡർ 
100 * 500 ഗ്രാം 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 416. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 3 - 2012, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 20- 3- 2012, 2.30 മണി. 

- ദർഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയ തിയും സമയവും 
20 - 3 - 2012, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 6 -3 -2012 - നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്ക 
ണം . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാ 
ണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാ ത്തതും 
ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


| 15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirms 
to the requirements in the tender notification . 
Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized representatives who 

may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

working hours. 


No. C2 -2708 /2012 / MCT. 

14th February 2012 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following items required for 
Paediatric Nephrology of Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , 
tender numbers and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3 .30 p . m . 


ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
| പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 

വൈകുന്നേരം 3. 30 മണിവരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽമാർഗ്ഗം 
ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയോ 
ടൊപ്പം - 50 അധികം ചേർത്ത് ( ത പാൽ ചാർജ്) 
മണിയോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം-11 എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ട 
താണ്. മണിയോർഡറുകൾ 12 - 3- 2012 , 3 മണിക്കുമുമ്പായി ഈ 
ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാലിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ 
മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ പണം അയയ്ക്കാൻ 
പാടുള്ളു. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും 
ഡോക മെന്റു കളോ അ യ യ് ക്കു വാൻ ആ വ ശ്യ പ്പെട്ടു 
കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വി ലാ സവും ദർഘാസ് നമ്പ രും 
വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്നതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതുമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
ഈ ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 


St. Tender No. 
No. 


Name of Equipment Department 

with Quantity 


Hemodialysis Machine 


- 1 17/2012 Haemodialysis Machine - 1 Paediatric 
, Multi channel monitor-2 Nephrology 

SATH , Tvpm. 
Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ): 

Original - 1 ,560. 

Duplicate - 780. 
Last date and time for sale of tender form 
27-3 -2012 , 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
28 -3-2012 , 2.30 p. m . 

Opening date and time of tender — 28 - 3 - 2012 , 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( ° 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 12 - 3 - 2012 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


Facility for both acetate and bicarbonate dialysis 
Facility for sodium profiling, ultra filtration 
profiling and bicarbonate profiling . 


Facility for bicarbonate dry concentrate . 


Automated disinfection and cleaning programs. 
Twin microprocessors for safety monitoring and 
operation of machine . 


Facility for rinse , hot rinse 85 and hot disinfection . 


Facility for upgradation in future 


Facility for different dialysate flow range 
0 -300 - 500 - 800 ml/ min . 


തിരു വ ന ത പ രം മെഡിക്കൽ കോ ളേജിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ള 
വ രിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ഫോറ ത്തിൽ മത്സ ര 
സ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 


ക്രമ ദർഘാസ് സാധനങ്ങളുടെ പേരും 
നമ്പർ നമ്പർ എണ്ണവും 


1 17/ 12 ഹീമോഡയാലിസിസ് മെഷീൻ - 1 പീഡിയാട്രിക് 
2 ,, മൾട്ടി ചാനൽ മോണിറ്റർ-2 നെഫാ. ജി 

എസ് . എ . റ്റി. 

ആശുപ്രതി 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം); 

അസ്സൽ - 1,560 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 780 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 27 -3 - 2012, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 28 - 3 - 2012 , 2. 30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 28-3- 2012, 
3 മണി. 


Dialysate temperature 35 -39 centigrade. 
Dialysate mixing ratio (default ) 1:34 . 
Volumetric ultra filtration . 
Ultra filtration rate 0 - 4 liter /h with accuracy + /- 1 % 
Parameter display -ultra filtration goal, UF time, UF 
rate and UF volume. 
Facility for arterial , venous, transmemberane pressure 
monitoring. 
Arterial pressure monitoring range (-300 ) to + 300 mm 
Hg, accuracy + /- 10mm of Hg. 
Facility for arterial blood pump flow range -50 -600 ml/ 
min , accuracy + /- 10 % . 
Heparin pump delivery range 0 -10ml/ hr with syringe 
size 20 -50 ml. 


5 . 


Facility for air and blood leak detector. 
Blood leak detector sensitivity less than or equal to 
0 .5 ml/min . 
Facility for dialysis fluid conductivity range 
12 .8 - 15 .7 mS/cm . 
Heat disinfection 85 % chemical disinfection at 
85 degree centigrade . 
Water inlet pressure 1.5 -6 Bar . 
Water inlet temperature 5 -30 degree centigrade . 
Networking of patient data, dialysis prescription and 
adequacy to central data base . 
Power supply - 230V /50 Hz. 
Should have minimum 15 -30 minutes battery backup 
for safety monitors and blood pump . 


14 . Monitor should have alarm recall facility for atleast 

last critical 10 alarm conditions of the patients 
with the message . 
Monitor should be able to print ECG waveforms 
along with the digital parameters and patient data 

on normal plain paper. 
16 . Monitor should be gradable with other vital 

parameters. 
17 . Monitor should have facility for connecting to 

central station . 


Accessories 


Monitor should be supply with ECG cable , SpO2 
probe for adult , paediatric and neonate , temp 
probe, NIBP cuffs for, paediatric and neonates 
(4 Nos. each ) with reusable electrodes for ECG . 


(3) 
No. C2 - 2709 /2012 /MCT. 

15th February 2012. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of Infant Resuscitator Unit - 1 No . 
required for SAT Hospital, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tenders should be superscribed , tender number and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p . m . 


Multi Channel Monitor 
1. Monitor should be compact and portable with 

high resolution TFT colour display . 
Should have minimum display size of 10 inches or 

higher (diagonal) 
3. Monitor should be configured with vital parameter 

of ECG , RESP, TEMP, SpO , & NIBP . 
Monitor should be suitable for Adult, Paediatric & 
Neonatal applications . 
Monitor should operate on both mains and in 
built battery and in case of mains failure; it should 
be automatically take over the function for two 

hours . 
6 . Monitor should have preferably menu driven 

through single switch for the ease of operation or 

with easier, user selectable soft touch keys. 
7. Monitor should display minimum four waveforms 

simultaneously and waveforms should be user 
selectable . 
Monitor should have facility for arrhythmia 
monitoring (selectable ) and pulse strength 

indicator along with SpO2 values. 
9. NIBP can be taken on manual/auto / 

stat modes with time interval from 2 min to 

90 min . 
10 . Monitor should display respiration waveforms 

along with respiration rate apnoea delay. 
11. Monitor should have comprehensive alarm setting 

for all parameters. 
Monitor should have separate alarm indication for 
lead disconnection and parameter violation to 

identify the alarms priority . 
13. Monitor should display 24 hrs . of graphical trend / 

tabular trend for all parameters with zooming and 
scrolling facilities. 


Tender No. - 18 /2012 . 
Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax ): 

Original — 416 

Duplicate - 208 
Last date and time for sale of tender form 
27- 3- 2012 , 3 p. m . 


Last date and time of receipt of tender — 28 - 3 - 2012 , 
2.30 p. m . 


Date and time of opening of tender — 28 -3 - 2012 , 
3 p . m . 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge ( 50 ) 
is sent by way of Money Order in favour of the Principal, 
Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala State, 
Pin -695 011 . Money Order should reach this office on or 
before 12 -3 - 2012 . No other forms of remittance will be 
accepted . 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എസ്. എ . റ്റി . 
ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഫാന്റ് റെസ്യൂസിറ്റേറ്റർ 
ഒരെണ്ണം വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 


കൊ ള്ളു ന്നു . ദർ ഘാ സ് ഫോറം തിരു വ ന ന്ത പുരം 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 3. 30 വരെ ലഭ്യമാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 18 / 2012. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ - - 416 

പകർപ്പ് - 208 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 3 - 2012, 3 മണി. 


Should have facility for mounting gas cylinders. 
Should give unimpeded access to the patient with 
frontal & Side access and three elbow operated ports . 
Equipment should be easy to clean and disinfect. 
Should have a High Intensity CFL Light for 
observation . 
Should have Comprehensive alarms: Air Temp.Low / 
High Skin Temp. Low /High , Sensor Failure , Low 
Battery , Heater Failure, Power Failure , Air Flow 
Failure, Temperature > 39° C . 
Heater should automatically cut off if air /skin 
temperature inside the incubator exceeds 39° C . 
Set Temperature Range : Air — 25° C to 38° C , 
Skin 30° C to 38° C . 
Should have Slow Suction and IV Stand Facility . 
Should have two years warranty. 
Standard Accessories (One Each ): Skin Probe , Air 
Probe, Baby Mattress, IV pole and Observation lamp. 


- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും 28- 3 - 2012, 2 .30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 28- 3- 2012 , 
3 മണി. 


- Medical College , 

Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICES 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്ര പ ത ങ്ങളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക്യു മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 12 - 3- 2012 - നു മുൻപ് കിട്ടിയിരി 
ക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്ന 
താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും 
ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ 
ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


(1 ) 


SPECIFICATIONS 


Should be a microprocessor controlled system with 
air and skin modes of operation . 
Should have 2 displays for set temperature and 
actual temperature available in centigrade. 
Should have an integral and withdrawable baby tray 
to aid resuscitation during transport. 
Should have an integral humidifier. 
Should have an internal battery backup for at least 
4 hours . 


[ No. 19/2012] 
- No. C1- 3142/ 2012/ MCT. 17th February 2012. 

Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of Windows Air Conditioner 
3 Nos. required for the ENT Department, Medical College, 
Thiruvananthapuram . Tenders should be superscribed 
tender numbers and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin - 695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3 .30 p . m . 
Cost of tender form ( Inclusive of Sales Tax ): 

Original - 416. 

Duplicate - 208. 
Last date and time for sale of tender form 
20 -3- 2012 , 2 .30 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form — 
21- 3 -2012 , 2 .30 p . m . 
- Opening date and time of tender - 2 1 - 3 - 2012 , 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 7-3 -2012. No other forms of remittance will be 
accepted . 


Should operate both on AC and DC currents , 
with visual indication for battery power status and 
power 

sources . 


Should have a collapsible stainless steel stand with 
shock absorbers for inside hospital transport purposes . 
Should have thermistor based temperature probes 
for skin and air temperature monitoring with accuracy 
of + /-.2°C . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഇ .എൻ. ടി . 
ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിലേക്ക് ആ വശ്യ മായ വിൻ ഡോ എയർ 
കണ്ടീ ഷ ണർ - 3 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യ 
മുള്ളവരിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 416. 

ശരിപകർപ്പ് - - 208. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 20- 3-2012 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 21-3 - 2012 , 2.30 മണി. 


ദർ ഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
21- 3 - 2012 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി 
ഓർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കു ന്ന താ ണ് . ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 7 -3 -2012 - നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്ക 
ണം . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാ 
ണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും 
ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ 
ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


7. Earnest Money Deposits (one percentage ) of 

the total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of Crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
- 9. Tenders unsealed, unsigned or submitted without 

supercription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstances. 
For Medicines, Surgicals and Materials, samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full Postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
- 15 . Specifications of the items are given in the list. 

Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specification confirms 
to the requirements in the tender notification . 
Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. They should have valid 
authorization letters . 
More details can be had from this office on 
working hours . 


TENDER SCHEDULE 
1 . The period for which the rates to be in firm 

One year. 
The rates should be inclusive of Sales Tax and 
for free delivery at the department concerned 

otherwise tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered. 


[ No. 21/2012] 
No, C2 -3221/2012/ MCT. 


21st February 2012. 


4. 


5. 


Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in - 100 Kerala non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 


Sealed competitive tenders are invited in the 
prescribed form for the supply of the Radiology 
Accessories required for the Radio Diagnosis Department 
of Medical College, Thiruvananthapuram. Tenders should 
be superscribed , tender numbers and addressed to the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, 
Pin -695 011 . Details can be had from this office on 
working hours till 3. 30 p . m . 
Cost of tender form ( Inclusive of Sales Tax ): 

Original - 416. 
Duplicate - 208 . 


6 . 


SPECIFICATIONS 


Last date and time for sale of tender form 
20 -3 -2012 , 3 p . m . 


Last date and time of receipt of tender form 
21-3-2012 , 2.30 p. m. 

Opening date and time of tender - 21 - 3- 2012, 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 9 - 3 - 2012 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


I. Biopsy Gun -coaxial quick-core - 10 Nos . 
1. It should have 18 gauge cutting cannula needle , 

and the needle should have 15 cm . length , 20 mm 

inner stylet throw length . 
2. It should have coaxial outer needle which could 

facilitates multiple biopsies with single access site . 
3. It should be have 16 gauge coaxial needle, and 

- the needle should have 11 cm . length. 
4 . It should be lightweight and compact . Its design 

should facilitates one -handed operation during 

procedures. 
5. It should have ultrasound visualization facility . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ റേഡിയോ 
ഡയഗ്നോസിസ് ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിലേക്ക് ആ വ ശ്യമായ 
റേഡിയോളജി അ സസ്സറീസ് വിത രണംചെയ്യു ന്ന തിന് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തിക്കു മുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


II. Biopsy Gun - coaxial quick -core — 10 Nos. 
| 1. It should have 18 gauge cutting cannula needle , 
- and the needle should have 15 cm. length, 10 mm 

inner stylet throw length . 
2. It should have coaxial outer needle which could 

facilitates multiple biopsies with single access site . 
3. It should be have 16 gauge coaxial needle , and 

the needle should have 12 cm . length . 
It should be lightweight and compact. Its design 
should facilitate one - handed operation during 

procedures . 
5. It should have ultrasound visualization facility. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം): 


അസ്സൽ - 416 . 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 208 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 20 - 3 - 2012, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 21-3-2012 , 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- - 21-3- 2012 , 
3 മണി. 


III. Biopsy Gun -coaxial quick - core - 10 Nos. 

It should have 18 gauge cutting cannula needle, 
and the needle should have 20 cm . length , 20 mm 

inner stylet throw length . 
2 . It should have coaxial outer needle which could 

facilitates multiple biopsies with single access site . 
- 3. It should have 16 gauge coxial needle, and the 

needle should have 16 cm . length . 
- 4. It should be lightweight and compact. Its design 

should facilitates one- handed operation during 

procedures . 
5. It should have ultrasound visualization facility. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( ° 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപതങ്ങളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 9 - 3 - 2012 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


IV. Chiba Aspiration Biopsy Needle — 25 Nos. 
| 1. It should have 20 gauge, 15 cm . length . 

2. It should be MRI and Ultrasound compatibility. 


V. Bone Access and Biopsy Needle Set — 10 Nos. 


a . 


The SET should have the following items: 
Outer stainless steel cannula should have 13 
gauge, 15 cm . length . 


Detailed specifications and special conditions will be 
available with the tender form . 


b. Stainless steel stylet should have diamond tip . 
c. Inner biopsy needle gauge should be 16 and 

length around 22 cm . 
d . It should have stainless steel obturator and needle 

holder. 


Further details if any required will have from 
the office of the undersigned in office hours on all 
working days. 


VI. Breast Lesion Localization needle — 10 Nos . 
- 1 . The needle should have 20 gauge and its length 

should be about 9 cm . 
2 . During the needle manipulation , it should provide 

visual assurance that the hook wire is within the 

needle tip. 
3. Should have supplied in sterile peel-open package. 


The undersigned reserves the right to split the order 
among two or more tenders if found necessary and also to 
reject any of or all the tenders without assigning any 
| reason. 


- തിരു വ നന്ത പുരം റീജിയ ണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ഓഫ്താൽമോളജി ( ഗവൺമെന്റ് കണ്ണാശുപ്രതി) -യിലെ ആവശ്യ 
ത്തിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന സാധനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിലേക്ക് 
മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


- ഇനവും സംക്ഷിപ്ത വിവ ര ണവും - ജനൽ കർട്ടൻ 
( 27 എണ്ണം), വാതിൽ കർട്ടൻ (4 എണ്ണം). 


TENDER NOTICE 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


No. A2-178/12/RIO . 


- അസ്സൽ - - 400 + വാറ്റ്. 


13th February 2012. 


പകർപ്പ് - 200 + വാറ്റ്. 


Sealed tenders are invited for the supply of 
27 Nos. of Window Curtains and 4 Nos. of Door Curtains 
to the Regional Institute of Ophthalmology , Government 
Ophthalmic Hospital, Thiruvananthapuram . 


Cost of tender forms : 


Original — " 400 + VAT. 


Duplicate — * 200 + VAT. 


The tender should be superscribed “ due at 11 a .m . on 
23 -3 - 2012 and addressed to the Director, Regional Institute 
of Ophthalmology, Government Ophthalmic Hospital, Red 
Cross Road , Thiruvananthapuram - 695 035 . Last date of 
receipt of tender is at 11 a . m . on 
23 - 3 - 2012 . Late tenders will not be accepted . The tender 
will be opened at 11.30 a . m . on 23 -3 - 2012 in the presence 
of the tenderers or their authorized representatives who 
may present at that time. 


ടെണ്ടർ ക വ റിന്റെ പുറത്ത് ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന 
സാ ധ ന ത്തിന്റെ ടെണ്ടർ നമ്പർ എഴു ത ണം . ടെ ണ്ട ർ 
ഡയറക്ടർ, റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഫ്താൽമോളജി 
( ഗ വൺമെന്റ് കണ്ണാ ശു പ്രതി) , റെഡ് കാസ് റോഡ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 035 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം. 
ടെണ്ടർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 23 - 3- 2012 - ന് രാവിലെ 
11 മണി ആണ്. താ മ സിച്ചു കിട്ടുന്ന ടെണ്ടറു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ടെണ്ടറുകൾ 23 - 3- 2012 - ന് രാവിലെ 11.30 - ന് 
ടെണ്ടർ തന്ന വരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ ആവശ്യമുള്ളവർ 
ടെണ്ടറിനു വേണ്ട വില സഹിതം അപേക്ഷിച്ചാൽ ടെണ്ടർ 
ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ടെണ്ടർ ഫോമിലുള്ള ടെണ്ടർ 
മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളു . ടെണ്ടർ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാവുന്നതല്ല. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില ചെക്കുകൾ ആയി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ടെണ്ടർ വിൽപന 22- 3- 2012- ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 
3 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. മേൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 
സാധനത്തിന്റെ വിശദമായ വിവരങ്ങളും ടെണ്ടറിന്റെ പ്രത്യേക 
നിബന്ധനകളും ടെണ്ടർ ഫോറത്തിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Intending tenderers may on application to the 
Director, Regional Institute of Ophthalmology, Red Cross 
Road , Thiruvananthapuram -695 035, obtain the requisite 
tender form on which tenders should be 
submitted . Application for the tender form should be 
accompanied by a cash remittance of rupees noted above 
which is the price fixed for a form and which is not 
refundable under any circumstances . The tender forms 
are not transferable . Sale of tender forms will be closed at 
3 p . m . on 22 - 3 - 2012 . Cheque , postage stamp etc . will not 
be accepted towards the cost of tender forms, nor will the 
forms be sent per V .P.P . Duplicate tender forms, if required , 
will be issued at rupees noted above . 


- കൂടു തൽ വി വ ര ങ്ങ ൾ ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർക്ക് എല്ലാ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ഓഫീസ് സമയത്ത്താഴെ ഒപ്പിട്ടിരി 
ക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭി ക്കു ന്ന 
താണ്. മാത്രമല്ല ഒരു കാരണവും പറയാതെ ഭാഗികമായോ 
മുഴുവനായോ ടെണ്ടർ റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും താഴെ 
ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Regional Institute of Ophthalmology, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Director 


TENDER NOTICES 


( 1 ) 


[No. 15/2011 -12/ CNA ] 


No. C1- 936 /2011/ CNA . 


18th February 2012 . 


Sealed tenders are invited for the Setting Up of RO 
Plant for Government College of Nursing , Alappuzha. 


Estimate Cost _ 2 ,00, 000. 
EMD 10 %. 

The tender should be superscribed “ Tender 
No. 13 /2011 - 12 /CNA for the supply of Library Books ” and 
addressed to the Principal , Government College of 
Nursing , Alappuzha . The last date fixed for the receipt of 
tender is at 3 p . m . on 21 - 3 - 2012 and opening is 
at 4 p . m . on 21-3 -2012. Sale of tenders will be closed on 
20 - 3 - 2012 at 4 p . m . The cost of tender is - 420 and 
duplicate copy is · 210 . The tender form is not 
transferable . Money order will be accepted towards cost 
of tender form till 13 - 3 - 2012. ^ 50 should be sent 
additionaly if needed by post. More details can be had 
from the office of the undersigned on all working days . 


Approximate Cost _ - 4,65 ,700 . 


EMD - 1 %. 


The tender should be superscribed “ Tender 
No . 15/2011 -12 / CNA for the Setting Up of RO Plant ” and 
addressed to the Principal, Government College of 
Nursing, Alappuzha . The last date fixed for the receipt of 
tender is at 3 p . m . on 22 - 3 - 2012 and opening is at 
4 p . m . on 22 - 3 -2012 . Sale of tenders will be closed on 21 
3 - 2012 at 4 p . m . The cost of tender is - 1, 000 and 
duplicate copy is · 500 . The tender form is not 
transferable . Money Order will be accepted towards cost 
of tender form till 14 - 3 - 2012 . - 50 should be sent 
additionaly if needed by post. More details can be had 
from the office of the undersigned on all working days. 


ആലപ്പുഴ നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
ലൈബറി ബുക്കുകൾ വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിന് 
തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


അടങ്കൽ തുക - 


2,00,000 . 


നിരതദ്രവ്യം ഒരു ശതമാനം. 


ആലപ്പുഴ നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ ആർ. 
ഒ. പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 


അടങ്കൽ തുക - - 4,65,700. 


ദർഘാസുകൾ “ദർഘാസ് നമ്പർ 13 / 2011- 12/ CNA ” എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, നേഴ്സിംഗ് കോളേജ്, 
ആല പ്പുഴ എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 21 - 3 - 2012, വൈകിട്ട് 
3 മണിക്ക് മുൻപായി അയച്ചുതരേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 
21-3- 2012 , വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു . ദർഘാസ് 
ഫോറ ത്തിന്റെ വില - 420 - ഉം പകർപ്പിന് 
- 210 -ം ആണ്. വിൽപന അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 20 - 3 - 2012, 
വൈകിട്ട് 4 മണി. തപാലിൽ അയയ്ക്കുന്നതിന് മണി ഓർഡർ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 13 - 3 - 2012 . തപാലിൽ 
ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ - 50 കൂടി ചേർത്ത് മണി ഓർഡർ 
അയക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 
ആ ഫീ സു മായി പ്രവൃത്തി ദി വ സ ങ്ങ ളിൽ 
ബന്ധപ്പെടുക. 


നിരതദ്രവ്യം ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസുകൾ “ദർഘാസ് നമ്പർ 15 /2011- 12/ CNA ” എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, നേഴ്സിംഗ് കോളേജ്, 
ആല പ്പുഴ എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 22 - 3 - 2012 വൈകിട്ട് 
3 മണിക്ക് മുൻപായി അയച്ചുതരേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 
22 - 3 - 2012 വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് തുറക്കുന്ന തു മാ കു ന്നു . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 1,000 - പകർപ്പിന് - 500 -മാണ്. 
വിൽപന അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 21- 3- 2012 വൈകിട്ട് 
4 മണി. ത പാ ലിൽ അയയ് ക്കു ന്ന തിന് മണി ഓർഡർ 
സ്വീക രിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 14 - 3 - 2012 . തപാലിൽ 
ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ - 50 കൂടി ചേർത്ത് മണി ഓർഡർ 
അയയ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവ 
ര ങ്ങ ൾ ക്ക് ആ ഫീ സു മായി പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 
ബന്ധപ്പെടുക. 


Government College of 
Nursing , Alappuzha. 


| (Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


| ( No. 131/ 2011 ] 


No. C2/ 4171 /2012/ TDMCA . 24th February 2012 . 

Sealed tenders are invited for the supply of Dialysis 
Kit required for the Nephrology Department of T.D . 
Medical College, Alappuzha. 


| [ No. 13/2011-12/ CNA) 


No . C1/265/2012 /CNA . - 

22nd February 2012 . 
Sealed tenders are invited for the purchase of 
Library Books for Government College of Nursing, 
Alappuzha. 


Cost of tender forms: 

Original — * 2,185. 
Duplicate — * 1,093 . 


മണിഓർഡറായി അയയ്ക്കേ ണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന ദിവ സ ത്തിന് 10 പവർ ത്തി 
ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് കിട്ടുന്ന മണി ഓർഡറുകൾ മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസി 
നോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 
- 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രവും ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന 
ആകെ വില യുടെ ഒരു ശത മാനം വരുന്ന തുക യ് ക്ക് 
| പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ 
സ്ഥിരനിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിരതദ്രവ്യമായി സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. സമ്മതപത്രവും നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം ചെയ്യാത്ത 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


Govt. T. D . Medical College 
Alappuzha . 


(Sd.) 
Principal. 


TENDER EXTENSION NOTICE 


No. C1/4137/2011 / TDMCA. 


23rd February 2012 . 


Last date and time of receipt of tender - 19 - 3 - 2012 
at 1 p . m . 

Date and time of opening of tender - 19 - 3 - 2012 
at 2. 30 p. m . 

The tender should be addressed to the Principal, 
T.D . Medical College, Alappuzha- 688 005 . Tender No. and 
due date should be superscribed on each envelope . Late 
tenders will not be accepted . Tender will be opened at 
the time and date noted against each tender in the 
presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 
Intending tenderers may obtain the Tender forms from the 
undersigned on all working days from 10 a . m . to 4 p . m . 
Cheques, draft ; postage stamps will not be accepted 
towards the cost of tender forms. Duplicate tender, if 
required will be issued on additional payments as shown 
in the schedule. Tender forms is not transferable and the 
cost is not refundable . Tender forms will be supplied to 
the firm by registered post subject to be a cash payment 
of ` 50 in addition as postage charges. Money orders 
will be accepted only if received within 10 clear working 
days prior to due date for submission of tenders . Further 
details can be had from the college office during working 
time. Tender should be accompanied by an agreement 
executed in Kerala Government Stamp paper worth - 100 
and EMD 1 % of the total cost of the item tendered . 
Tenders without EMD will be rejected . 

ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നെഫോളജി വിഭാഗ 
ത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഡയാലിസിസ് കിറ്റ് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 2,185 
പകർപ്പ് - 1,093 


Due to some technical reason the date of opening of 
the following tender is extended as detailed below : 


- 


Department 


St. 
No. 


Tender No. and 
Name of items 


79 /2011 - Whole Body 

Skin & VD 
Phototherapy Chember (1 No.) 
80 / 2011 - Micro motor 
Dermaberator with diamond 
burrs (1 No.) 
81/ 2011 - CO2 Laser Fractional 
Ultra Pulse mode (1 No.) 
82/ 2011 - Multi Utility Phototherapy , 
Unit ( 1 No.) 
104 /2011 — Real time and its Biochemistry 
accessories (1 No.) 
106 /2011 — Chemi lumino meter 
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ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 3 - 2012, 1 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
19 - 3 - 2012 , 2 .30 മണി. 


Cost of tender form : 
Original - - 675 for Sl. No .1 ; - 400 for 
| Sl. Nos. 2 , 4; - 1 ,575 for Sl . No. 3 ; - 3 ,375 for 

Sl. No. 5 and ~ 2,025 for Sl. No. 6. 
Duplicate - 335 for Sl. No.1 ; - 200 for 

Sl. Nos. 2 , 4; - 7, 88 for Sl. No. 3 ; - 1, 688 for 
Sl . No. 5 and < 1, 013 for Sl. No . 6 . 


- ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിനു പുറത്ത് 
ദർ ഘാസ് നമ്പർ, ഇന വിവരം എന്നിവ രേഖ പ്പെ ടുത്തി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ടി. ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ- 688 005 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാകുന്നു . വൈകിക്കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 
കൊടുത്ത തീയതിയിലും സമ യ ങ്ങളിലും സമർപ്പിക്കു ന്ന 
വരുടെയോ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ ഓഫീസ് 
സമയത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജാഫീസിൽ 
നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ 
ദർഘാസിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല . വില തിരികെ ലഭിക്കുന്നതുമല്ല . 
ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 
ദർഘാസിന്റെ വിലയോടൊപ്പം ചാർജ്ജായി - 50 കൂടി 


Last date and time of receipt of tender form 
15 -3 - 2012 , 1 p. m . 


- Date and time of opening of tender - - 15 - 3 - 2012 , 
2 . 30 p . m . for Sl. No. 1 ; 15 - 3 - 2012, 2 . 45 p . m . for 
Sl. No. 2 ; 15 - 3 -2012 , 3 . p. m . for Sl. No . 3 ; 15 -3 - 2012 , 
3 . 15 p . m . for Sl . No . 4 ; 15 - 3 -2012 , 3 . 30 p . m . for 
Sl. No . 5 ; 15- 3 - 2012 , 3 . 45 p . m . for Sl. No. 6 . 


Tender should be addressed to the Principal , 
T. D . Medical College , Alappuzha -688 005 . Tender No. and 
due date should be superscribed on each envelope. Late 
tenders will not be accepted. Tender will be opened at 
the time and date noted against each tender in the 
presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 
Intending tenderers may obtain the tender forms from the 
undersigned on all working days from 10 a . m . to 4 p . m . 
Cheques , Drafts, Postage Stamps will not be accepted 
towards the cost of tender forms. Duplicate tender, if 
required will be issued on additional payments as shown 
in the schedule . Tender form is not transferable and the 
cost is not refundable. Tender forms will be supplied to 
the firm by registered post subject to be a cash payment 
of ` 50 in addition as postage charges. Money Orders 
will be accepted only if received within 10 clear working 
days prior to due date for submission of tenders. Further 
details can be had from the college office during working 
time. Tender should be accompanied by an agreement 
executed in Kerala Government Stamp Paper worth - 100 
and EMD 1 % of the total cost of the item tendered . 
Tenders without EMD will be rejected . 

ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ക്ഷണിച്ച് താഴെ പറയുന്ന മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതി ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
ക്രമനമ്പർ 1- ന് 15 -3 - 2012, 2. 30 മണി, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 15 - 3 -2012 
2.45 മണി, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 15 - 3 - 2012, 3 മണി, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 
15 - 3 - 2012, 3. 15 മണി, കമനമ്പർ 5 - ന് 15 - 3 - 2012 , 3 . 30 മണി, 
ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 15 - 3 - 2012, 3. 45 മണി. 

ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിനു പുറത്ത് 
- ദർഘാസ് നമ്പർ, ഇന വി വരം എന്നിവ രേഖ പ്പെടുത്തി 
പിൻ സി പ്പാ ൾ , ഗവ . ടി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
ആലപ്പുഴ- 688 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാകുന്നു . 
വൈകി കിട്ടുന്ന ദ ർ ഘാസുകൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർ ഘാസുകൾ മുകളിൽ കൊടുത്ത തീയ തി ക ളിലും 
സമയങ്ങളിലും സമർപ്പിക്കുന്നവരുടെയോ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന 
പ്രതി നിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്ന താ ണ്. 
ദർഘാസുകൾ ഓഫീസ് സമയത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ ദർഘാസിന്റെ വിലയായി 
സ്വീക രിക്കു ന്ന തല്ല. ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടില്ല . വില തിരികെ ലഭിക്കു ന്ന തുമല്ല . ദർഘാസുകൾ 
തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദർഘാസിന്റെ വില 

യോ ടൊപ്പം ചാർജ്ജായി - 50 കൂടി മണിയോർഡറായി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
ദിവസത്തിനു 10 പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. സാങ്കേതിക 
വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
സമർപ്പി ക്കു മ്പോൾ 

100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത ത്തിൽ 
സമ്മത പത്രവും ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന ആകെ വില യുടെ ഒരു 
ശതമാനം വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ 
എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡാഫ് റ്റോ , സ്ഥിര നിക്ഷേ പ് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിര ത ദ വ്യ മായി സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
സമ്മ ത പ ത വും നിര ത ദ വ്യവും അടക്കം ചെയ്യാത്ത 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
Govt. T. D . Medical College, 

( Sd.) 
Alappuzha. 

Principal. 


വിഭാഗം 


| കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
ഇനവിവരവും 


79 / 2017 - വോൾ ബോഡി 
ഫോട്ടോതെറാപ്പി ചേംബർ 


ിൻ ആന്റ് 
വി . ഡി . 


- 80/ 2011 - മൈക്രോ മോട്ടോർ 

ഡെർമബെറേറ്റർ വിത്ത് ഡയമണ്ട് 
ബേഴ്സ് 


SHORT RE - TENDER NOTICE 


81 / 2017 - - സി . ഓ .2 ലേസർ 
ഫ്രാക്ഷണൽ അൾട്രാ പൾസ് മോഡ് 


82 /2011-മൾട്ടി യൂട്ടിലിറ്റി 
ഫോട്ടോതെറാപ്പി യൂണിറ്റ് 
104/ 2017 - റിയൽ ടൈമും അനുബന്ധ 
സാമഗ്രികളും 


ബയോ 
കെമിസ്ട്രി 
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106/ 201 - കെമി ലൂമിനോ മീറ്റർ 


No. C3-127/2012/ MCK . 

10th February 2012. 
Sealed competitive short tenders are invited for the 
purchase of Water Treatment Plant to Medical College , 
Kottayam . 

Tender forms can be had from this office on payment 
of - 2 , 393 prescribed cost in cash or by Money Order till 
15 -3- 2012, 11. 30 a . m . No other modes of remittances will be 
entertained . Those who require tender forms by post, a 
sum of - 40 will be added towards postage charges. 
Money Orders should reach this office atleast 10 days 
prior to the closing date of tender sales . Cost of tender 
forms will not be refunded . 

The duly signed re -tenders superscribed on the 
envelops as “ Tender No. 03 / 127 / 2012 /MCK for the 
purchase of Water Treatment Plant” addressed to 
"The Principal, Govt. Medical College , Kottayam - 8 
should reach this office on or before 15 - 3 - 2012 , 1 p . m . 
Tenders received late will not be entertained . The duly 
received tenders will be opened on 15 -3 - 2012 , 2 .30 p . m . at 
the stipulated times in the presence of the tenderers or 
their authorised representatives who may present at 
that time. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ - കമനമ്പർ 1 - ന് - 675, കമനമ്പർ 2 - നും 

4- നും - 400, കമനമ്പർ 3- ന് - 1, 575, ക്രമനമ്പർ 

5- ന് - 3, 375. ക്രമനമ്പർ 6 - ന് - 2,025. 
പകർപ്പ്- കമനമ്പർ 1- ന് - 335, ക്രമനമ്പർ 2 - നും 
- 4 - നും - 200 , ക്രമനമ്പർ 3- ന് 788, ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 

- 1,688 . ക്രമനമ്പർ 6 - ന് - 1,013. 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 3- 2012 , 1 മണി. 


Further details can be obtained from this office 
during working hours. The undersigned reserves the right 
to reject any tender without assigning any reason . 

- കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് 
പ്ലാന്റ് വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ലഘു ദർഘാസുകൾ ക്ഷണി 
ച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ - 2,393/ നിശ്ചിത തുക അടച്ച് 
ഓഫീസിൽനിന്നും 15 - 3 - 2012, 11.30 മണിവരെ വാങ്ങാവുന്ന 
താണ്. ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 
- 40 അധികം മണി ഓർഡറായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിനു 
10 ദിവസം മുമ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പത്രത്തിന്റെ 
വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി3 /127 / 2012 / എം . സി. കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് വാട്ടർ 
ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 ” എന്ന വിലാസത്തിൽ 
15 - 3 - 2012 , 1 മണിക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്ക വിധം 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ 
അപൂർണ്ണമായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 15 - 3 - 2012 , 2 . 30 - ന് 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പത്രത്താടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


The tender forms are not transferable charges, 
Postage Stamp, Draft etc . will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP . Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next - 1 ) of the total cost of articles 
tendered for. The tenders not accompanied by sufficient 
EMD will not be entertained . 

Approximate Cost _ - 87,000 . 
Cost of tender forms (including Tax ): 

Original — 416 . 

Duplicate — " 208 . 

| If sent by postage charge - S 50 . 
Closing date and time of sale of tender forms — 
28 - 3-2012, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender forms — 
29- 3 - 2012 , 5 p . m . 

Date up to which the rates are to be firm 
- 31- 12 -2012 . 

Further details can be had from the office of the 
undersigned duly office hours on any working day. 


Govt. Medical College, 
Kottayam. 


| ( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, മാത ശിശു 
സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ലാപ്രോസ്കോപ്പി 
ഇൻ സ് ടു മെന്റ് സ് വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച് ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, 
കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ട 
തുമാണ്. ദർഘാസുകൾ അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ചവരുടെ യോ അ വർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 30 -3 - 2012 -ാം തീയതി 11.30 
- മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾതാഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, 
ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരി 
ക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി . പി . ആയി അയയ്ക്ക 
ന്നതല്ല. 


No, S2 / 6498/ 2011 . 

18th February 2012 . 
Sealed tenders are invited for supply of Laproscopy 
Instruments for IMCH Medical College , Calicut- 8 . List of 
item can be had from the office of the undersigned 
during office hours on any working days. Envelop 
containing tenders should be superscribed with tender 
numbers or indicated in the statements below and should 
be addressed to the Superintendent IMCH , Medical 
College , Calicut-8 , Kerala . Tender must be submitted in 
sealed cover. Tender will be opened on 30 - 3 - 2012 , at 
11 . 30 a . m . in the presence of such of the tenderers or 
their authorized persons who may be present at that time. 
Late tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH, Medical College, Calicut, Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded any circumstances . 

The tenders should under take the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply . 


അടങ്കൽ തുക - 87, 000 . 
നിരതദ്രവ്യം 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ): 

ഒറിജിനൽ " 416. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 28 -3- 2012 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 29 - 3 - 2012 , 5 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31- 12 - 2012 . 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവർത്തി സമ യത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വ ത ന്ന തിനോ 
നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


DETAILS OF ITEMS 


1. Trocar size 11 mm pyramidal tip with insuflation 

stopcock length 10 .5 cm with multifunctional 

valve1. 
2 . Trocar size 6 mm pyramidal tip with insuflation 

stopcock length 10 .5 cm with multifunctional 

valve 1 . 
3 . Harmonic scalpel Ace shears - disposable curved 

shears ergonomic , Handle and hook trigger 
contoured with an open design - comfort , balance 
and control rotating shaft , curved blade clamp 
arm torque wrench compatible with Harmonic 
Generators — 1. 


Institute of Maternal and 
Child Health, 
Kozhikode. 


(Sd .) 
Superintendent. 


